امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 
للغام الدراسى 3١17/9١17‏ - الدور الأول 
المسادة : الفيرزياء 


نمودج 


عدد صفحات الكراسة (۲۸) صفحة 


بخلاف الغلاف )٤(‏ صفحات زمن الإجابة : ثلاث ساعات 
وعلى الطالب مسئولية المراجعة 
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة 


هه 


| توقيع ‏ | 
لج | امقر | اراج | 


SIRE -‏ اقفر 
ان | | فز 
بن لطن کے | الدور 


رقم الراقبة 


قم المراقبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد صفحات الكراسة ( )١/‏ صفحة 
رقم : أمتحان شحادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بخلاف الغلاف (2) صفحات 
للعام الدراسى ۲١۱۷/۲۰۱٢‏ - الدور الأول وعلى الطالب مسئولية المراجعة 
المسادة : النيزياء والتاكد من ذلك قبل تسليم الكراسة 
القاريخ : ۲۰۱۷/۹/۱۱ 57 
زمن الإجابة : ثلاث ساعات نموذج ١‏ 
اسم الطالب (رباعيًا) / 
الدر لد الكحية: الإدارة : 
رقم الج 1 وس : المحافظة : 
توقيج الملاحظين بصحة البيانات : ١‏ 
ومطابتة عدد صفحات كراسة الإجابة 7 


عند استلامها من الطالب . 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 
١-اخترالاجاية‏ عن (أ) أو (ب): 
ماذا نعني بقولنا أن: 
١أ)القوةالدافعةالكهريية‏ المستحثة فى ملف عندما تتغير شدة التبار فيه تمعد 
ب هي عير يار كيك د 


0.1 V=1A/s 
(ب) النسبة بين القدرة الناتجة من الملف الثانوي إلى القدرة المعطاة للملف‎ 
الابتدائي فى المحول الكهربي- س‎ 


۲ - اخترالاجابة عن (أ) أو (ب): 
عرف : 
(1) حاجز جهد السطح. 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


۳- اختر الإجابة عن (أ) أو (ب): 

اذكر عاملاً واحَندًا.يمكنة زيادة: 
(أ) المقاومة الكهربية لسلك من النحاس عند درجة حرارة معينة. 
(ب) فرق الجهد بين قطبي عمود كهربي في دائرة مغلقة. 


٤‏ - علل: 


يكون صفر تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك عند منتصفه. 


ه - علل: 
تتولد تيارات دوامية فى قطعة معدنية موضوعة داخل ملف حلزونى متصل 


بمصدر متردد. 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


5 - قارن بين: 


- بلورة سيليكون مطعمة بذرات ألومنيوم بتركيز 3 رين 1017 . 
احسب تركيز الالكترونات الحرة فى بلورة السيليكون النقية» إذا علمت أن تركيز 
الإلكترونات الحرة في البلورة المطعمة 2 10 2 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 
و 5 
7- قربت لفات ملف لولبي إلى بعضها بانتظام حتى قل طول الملف إلى ا لنصف,؛ مع ثبوت 


مساحة مقطعه : ما تأثير ذلك على معامل الحث الذاتي للملف؟ علل لإجابتك. 


۹- يوضح الشكل البياني العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة ( 6121 ) في 
ملف الدينامو مع الزاوية المحصورة بين العمودي على مستوى الملف واتجاه 
الفيض المغناطيسي (©). أوجد القيمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة. 


emf 4A (Volt) 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲١٠۷/۲١۱١‏ 


٠‏ -اخترالاجاية عن (أ) أو (ب): 
اذكر وظيفة واحدة ل: 

(أ) الأوميتر. 

(ب) مجزئ التيار في الآميتر. 


: -اخثرالاإجاية الصحيحة‎ 1١١ 


كمية حركة فوتون طاقته )٤(‏ تتعين من العلاقة: (حيث © سرعة الضوء فى الفراغ) 
E‏ 
c2‏ 


2 


Ec2 


۳ 
O 02 © 


Ec 


۲ -اذكر نص قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي. 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


-١‏ يمثل الشكل طيف الآشعة السينية المنبعث من أنبوبة كولدج. أي الأطوال 
الموجية (11,0.11,0) ينبعث من مادة الهدف نتيجة انتقال إلكترون من مستوى 
طاقة أعلى فى ذرة الهدف إلى مستوى قريب من النواة؟ 


الطول الموجي 


١‏ - ماالدور الذي يقوم به المستوى شبه المستقر بيذراتالنيون في ليزر 
الهيليوم - نيون؟ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


١‏ - اخترالاجابة الصحيحة: 
يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشكل. 
أي الاختيارات التالية صحيح؟ 
(علمًا بأن كل صف يعتبر اختيار) 


اتحاه التيار د نوع القطب المتكوزر 

الاختيار جاه التيار فى نوع ب المتكون 
9 الجلفانومتر عند (۸) 

من إن 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


75 -اخترالإجابة عن (1) أو (ب): 
(أ) محول كهربي خافض للجهد كفاءته %75 والنسبة بين عدد لفات ملفيه 4 : 1 › 
اتصل بمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية ۷¥ 120. 
احسب القوةالدافعة الكهربية المتولدة بين طرفي الملف الثانوي. 
(ب) ملف مستطيل مكون من 100 لفة مساحة وجهه ص 0.06 يدور بتردد 
2 50 في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 1 0.1 . 
احسب متوسط القوة الدافعة الكهريية المستحثة خلال 1 دورة . 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


۸ - اخترالإجاية الصحيحة : 


في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل جميع 
المصابيح مضيئة» إذا احترق المصياح (XK)‏ فان )<( 3k‏ 9 


المصاد بيح التي تظل مضيئة: 


(&) و(1) 
(84) و (ر&) 
(X4)‏ و و 
(4٭) و (و&) و (رک) 


CO Ake) €) 


۹- اختر الإجابة عن (أ) أو (ب): 
اذكر استخدامًا واحدًا ل: 
(1) دائرة الرنين 
(ب) الآميتر الحراري. 


١١ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


٠‏ اختر الاجابة عن (1) أو (ب): 
ما القاعدة المستخدمة لتحديد: 
(أ) اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي ؟ 
(ب) اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي؛ 
وموضوع في مجال مغتاطيسي ؟ 


2 1 7 -اخترالاجابة عن (أ) أو (ب):‎ "١ 
7 .)36, (أ) في الشكل» ثلاثة أسلاك طويلة (2 ,لآ‎ 
أي الآسلاك لا يتأثر بقوة مغناطيسية؟‎ 


1 31 


(ب) .في الشكل؛ السلكان (71:11) طويلان جدًا » عند إزاحة السلك (21) مسافة 303 
كاتجاه ؛ لتك او فا ن كثافة الفيض !ف فكليق عن ور 
تزداد. M N‏ 
تقل. 
IEE‏ 


8 
8 
© © © 


1١ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


۲ -اذا كان الطول الموجي الذي له أقصى شدة إشعاع صاکرا عر کل فلن اش م 
ونجم (7) هو 0.512 و 0.42 على الترتيب: 
احسب درجة حرارة سطح النجم (7)إذا علمت أن درجة حرارة سطح الشمس >60001. 


۳ - اخترالإجاية الصحيحة : L‏ 


A 000 


عند إضافة مكثف على التوالي في الدائرة الموضحة 


لوحظ عدم تغير قراءة الآميتر الحراري. 5 

في هذه الحالة تكون المفاعلة السعوية للمكثف - ......المفاعلة الحثية للملف. 
00 نصف 

(9) تساوي 


۱۲ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 

۴ - احسب تردد الفوتون المنبعث من ذرة الهيدروجين عند انتقال الإلكترون من 
المستوى (11) الذي طاقته ( 10177 2.42 ) إلى المستوى (:1) الذي طاقته 
(1073 × 5.44-) علمًا بأن ثابت بلانك ( 10734[.8 × 6) 


05-احسب قراءة الآميتر في الدائرة الموضحة» مع 
إهما ل المقاومةالداخلية للبطاريتين. 


١ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲١٠۷/۲١۱١‏ 


5 -اشرح كيف تتكون المنطقة القاحلة في الوصلة الثنائية. 


۷- اتصل جلفانومتر حساس بمجزئ للتيار (×) قيمته 0.2492)» ثم استبدل المجزئ 
بمجزئ آخر (لا) قيمته 0.0262 مع نفس الجلفانومتر. في أي الحالتين يستطيع 
الأميتر قياس مدى أكبر لشدة التيار؟ ولماذا؟ 


1 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


6- اختر الإجابة عن (أ) أو (ب): 
اكتب المصطاح العلمي الدال على : 
(])الوعاء الحاوي لذرات الوسط الفعال والمنشط لعملية التكبير في الليزر. 
(ب) حزمة من أشعة الليزر المتوازية تلتقي مع الآشعة التي تترك الجسم المضاء 
حاملة المعلومات في التصوير المجسم. 


74" اخترالاجاية عن (أ) أو (ب): 
اذكر نتيجة واحدة تترتب على : 


00( زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط في الميكروسكوب الإ لكتروني. 
(ب) عدم تشغيل المجالات الكهربية والمغناطيسية في أنبوبة أشعة الكاثود عند 


مرور الشعاع الإلكتروني. 


106 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


"٠‏ - عبر بالمتجهات عن الفرق في الطور بين الجهد والتيارفي دائرة تحتوي على 
مصدر متردد وملف حث عديم المقاومة الأومية. 


"١‏ -اخترالإجاية الصحيحة: 
الشكل البياني الذي يمثل التيار المتولد من دينامو يتركب من عدة ملفات بينها 


زوايا صغيرة متساويةه: 


' 0 


٤ 9 


15 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


"١‏ الت الإجابة عن (1) أو(:ب)؛ 
علل: 
(أ) تارم أشعة () في ذزاسالتركيباتبلوري للجوامد. 
(ب) انبعاث الإشعاع المستمر لأشعة (×) في أنبوبة كولدج. 


۳ - اشرح دور القصور الذاتي في عمل المحرك الكهربي. 


4" - ما الدور الذي يقنوم به ملف الحث في دائرة مصباح الفلورسنت؟ 


۱۷ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


: -اخترالإجاية الصحيحة‎ - ٠٥ 
تساوي:‎ (R) في الدائرة الموضحة» قيمة المقاومة‎ 


R C 0 
لجا 12ےا‎ 6 @ 

80 © 

N 120 © 


5" - أوميترمقاومة دائرته 37500 وأقصى تياريمكن أن يمر خلائله 40014 
احسب قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره يتحرف إلى منتصف 
تدريج التيار. 


3 - اختر الاجابة عن (أ) أو (ب): 
اذكر خاعلا ل يرحد) يؤخر على : 
(أ) المفاعلة السعوية لمكثف. 
(ي] درفن في دائرة (8:810). 


1۸ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 

- -اختثرالإاجاية الصحيحة : 
حلقتان معدنيتان متحدتا المركز وفي مستوى واحد يمر يكل 1 
منهما تيار شدته (1) كما يالشكل. 
اتجاه الفيض المغناطيسى عند المركز المشترك (11) يكو نا لى: 

يمين الصفحة. 

يسار الصفحة. 

داخل الصفحكة. 

خارج الصفحة. 


CELIO 


۹- في تجربة الحث المتبادل بين ملفين؛ ماذا يحدث في الملف الثانوي لحظة 
زيادة شدة التيارفي الملف الابتدائي؟ 


٠١‏ - سقط ضوء أحادي اللون على سطح معدن فتحررت منه إلكترونات. ما تأثير 
زيادة شدة الضوء على طاقة حركة الالكترونات المتطاقة من هذا السطح؟ 


194 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


١‏ - ها الوحدة المستخدمة لقياس عزم ثنائي القطب المغناطيسي لملف؟ 


۲ - اخترالاجابة الصحبحة : 
المقاومة المكافئة لعدة مقاومات متساوية عددها (1) ومقاومة كل منها )R(‏ 
متصلة على التوالي تساوي: 


hR_() 
© 
© 
9 


۳ - اختر الاجابة عن (أ) أو(ب): 
(أ) متى يكون الخرج (0) في كل من البوابتين المنطقيتين الآتيتين؟ 


NOT 
A out AND out 
B 


(ب) وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات دائرة الترانزستور (101) كمفتاح في حالة 
الفتح (01'1). 


و" 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


٤‏ - في الدائرة الموضحة بالشكل؛ إذا كانت قراءة 
الآميتر عند فتح المفتاح (>1) هي 2۸ 

احسب قراءته عند غلق المفتاح (&). 

(مع إهمال المقاومة الداخلية للبطارية) 


۲١ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١١۷/۲١١١١‏ 


امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة -الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱١‏ 


٥‏ - جلفانومتر حساس يمكنه قياس شدة تيار أقصاه ( »1)؛ وصلت معه عدة مقاومات 
مضاعفة للجهد (كل على حدة) لتحويله إلى فولتميتر. 

يسجل الجدول التالي أقصى فرق جهد يقيسه الفولتميتر (۷) بالفولت» والمقاومة 

الكلية للفولتميتر (11) بالآوم. 


ظ 


أولا: ارسم العلا قة البيانية بين (17) على المحورالرأسيء و(11) على المحور الأفقى. 
ثانيًا: من الرسم البيانيء أوجد مدى قياس الجلفانومتر ( ع1). 


۲۲ 
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